S. Į P. 


FELIKS 


INŻ. CHEMIK, MGR EKONOMII 
BOJOWNIK RUCHU OPORU, ODZNACZONY ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI, MEDALEM 


10-LECIA POLSKI LUDOWEJ, MEDALEM ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI, ŚLĄSKIM 
KRZYŻEM POWSTAŃCZYM, ODZNAKĄ GRUNWALDZKĄ 


przeżywszy lat 63, zmarł dnia 4 lipca 1967 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi w piątek dnia 7 bm. o godzinie 15, o czym zawiadamiają: 


ŻONA, CÓRKA I RODZINA. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW, POGRZEBOWYCH. = 
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